PHONOLA • Mod. SS67 A 
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11-12 Bob. ••reo OC-OM • I 7287 
IM4 > oscilL OC-OM -I 7255 
15-17 Mf 470 KHz Tipo El - t 5461 


FOCI S.A. - PHONOLA - Mod. 5567 A. Onde medic da 185 a 576 m, onde corte da 15,8 a 52 m. Media frequenza 470 kc/a. Al- 
lineamento OC a 18 e 6,12 Mc/a e poi OM a 1450 e 550 kc/a. Potenza iodistorta di uacila 3 wall. Conaumo 35 wait. 


PHONOLA - Mod. 5567 A 









































































































































